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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा आ सके । 
Separato paping is given to this Part in order that it may be fled 

as a separate compilation 
MINISTRY OF COMMERCE 

PUBLIC NOTICE 

IMPORT TRADE CONTROL 

New Delhi, the 13th March 1974 
ŞUBJECT. - Import Policy for Registered Erporters for the period April 1973 — 

March 1974, ( Amendment No. 92 ) . 
No. 39 -ITC ( PN ) /74 . - Attention is invited to the Import Policy for Registered 
Exporters as contained in the Import Trade Control Policy ( Red Book - Volume 
II ) for the period April 1973 -- Mirch 1974 published under the Ministry of Com 
merce Public Notice No. 46 -ITC ( PN ) / 73, dated the 2nd April, 1973. 

2 . The following items are classifiable under the Product Groud " A . 
ENGINEERING GOODS " and " B . CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS " and 
fall under the Serial Nos. shown against each - - 
A . Engineering Goods 

( 1) Sev Chalni (manufactured out of Tin Plate and wire mesh ) . . . . A .80 . 1 . 
(ii) Silver brazing alloy in the forms of Rods / Sticks, cut to size 

containing not more than 5 per cent silver . . . . . . . . . . . . . . . . A . 66 . 2 ( b ) 
( 11 ) Sheet Separating Machines 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . 101. 1 
( iv ) Screw Coupling - Forging Rolling Stock . . 

. . . . A . 141. 1 
( v ) Water current meters 

. . . . . . . . . A . 163 
B . Chemical and Allied Products 
Minerals Wood Spintex 

. . . . . . . . . B . 46 . 1 
3 . The above items may be inserted alohahetically at appropriate places in the 
Classifcation of Export Products in Section IV of the above Red Book under the 
said Product Groups 

4 . The existing entry " Electrical Contacts made of silver alloy , containing less 
than 50 per cent silver (used as components in electric control gear and switch 
gear ) . . . . . . . . A . 74 . 4 " appearing at page ( x ) of Section IV may be amended to 
read as " Electrical contacte made of silver / copper bimetal containing less than 
50 per cent silver (used as components in mlectric control gear and switch 
gear ) . . . . . . . . . . . . . A . 74 . 4 " . 

S . G . BOSE MULLICK . 
Chief Controller of Imports and exporte . 
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वाणिज्य मंत्रालय 


सार्वजनिक सूचना 


आयात व्यापार नियंत्रण 


नई दिल्ली, 13 मार्च, 1974 


विषय : - - अप्रैल, 1973 -मार्च, 1974 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए पायात नीति 

( मंशोधन ) संख्या 92 ) । 
मंख्या 39 - प्राई०टी० सी० ( पी० एन० ) / 74 . .- - वाणिज्य मंत्रालय का मार्वजनिक 
मूचना संख्या : 46 आई० टी० मी० ( पी एन ) / 73, दिनांक 2 अप्रैल, 1973 के अन्तर्गत 
अप्रैल , 1973 -- मार्च, 1974 अवधि के लिए जारी की गई अायात व्यापार नियंत्रण 
नीति पुस्तक ( रेडबक के वा . 2 ) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति 
की ओर ध्यान आकृष्ठ किया जाता है । 

2. निम्नलिखित मद ए. अभियांत्रिक माल " और " बी . रामायनिक तथा सम्बद्ध 
उत्पाद उत्पाद समूहों के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है और प्रत्येक के सामने प्रदशित क्रम 
मंख्यानों के अन्तर्गत पाती है : - - 
गए. अभियांत्रिक माल 

( 1 ) सेव छलना ( टिन नंट और तार जाली से विनिमिन ) ए . 50 . 1 
( 2 ) माइजा में कटी हुई 5 प्रतिशत मिल्बर की मात्रा में 
___ कम शलाकाओं / छड़ों के आकार में रजन टंकाई मिश्रधातु p . 66. 2 ( मी ) 
( 3 ) शीट सेपरेटिंग मशीन . . . ए . 101 . 1 
( 4 ) रक कपलिंग --- फोजिंग गलिग स्टाक । 

प . 141 . 1 
( 5 ) जल -धारा मोटर्म . 

ए . 163 
वी रासायनिक प्रौर सम्पन उत्पाद 
मिनरल्स बूलस्पिनटैक्म . . 

बी . 46 . 1 
3. उपर्युक्त मदें उपर्युक्तरै उ युक के खंड 4 में निर्यात उत्पादों के वर्गीकरण में उक्त 
उत्पाद ममूहों के अन्तर्गत उचित स्थानों पर वर्णाक्रमानुमार निविष्ट की जाएं । 

4. खुद्द । के पृष्ट ( 10) पर प्रदशित वर्तमान प्रविष्टि “विद्युतीय मम्पक जो रजस मिश्रधातु 
में बना है और जिम में रजत की मावा 50 प्रतिशत से कम है ( जिमका उपयोग विद्युत् नियंत्रण 
गयर और स्वीच - गेवर के संघटक के रूप में होता है ) . . . . ए. 74 . 4 को 
मंशोधित कर “विद्युतीय सम्पः जा रजन / ताम्बा वाइ-मंटल का बना है और जिस में रजल . 
की मात्रा 50 प्रतिशन में कम है ( जिसका उपयोग विद्युतीकरण नियंत्रण गेयर और 
म्वीच गेयर के मंघटक के रूप में होता है ) . . . . ए. 74 . 4 पका जाए । 

एस० जी० बोस . मल्लिक , 
मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात । 
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